15TH TITL COLLABORATIVE STUDY 


SAMPLE C5 
MARLBORO KS SP 


TPM 

(mg/cigt) 

PUFF 

COUNT 

WATER 

(mg/cigt) 

NICOTINE 

(mg/cigt) 

TAR 

(mg/cigt) 

21.62 

8.78 

3.586 

1.203 

16.831 

21.14 

9.12 

3.233 . 


16.683 

22.14 

9.16 

3.892 

1.233 

17.015 

18.56 

9.14 

2.853 

1.101 

14.605 

20.08 

8.66 

2.761 

1.147 

16.172 

21.20 

9.00 

3.417 

1.185 

"!wi nB 

20.78 

9.48 

3.387 

1.162 

■ 

19.88 

8.94 

3.111 

1.181 

15.588 

19.82 

9.38 

3.154 

1.155 

15.511 

21.18 

9.16 

3.503 

1.219 

16.458 

20.80 

8.92 

3.428 

1.155 

16.217 

19.06 

8.68 

2.649 

1.124 

15.287 

20.44 

8.90 

3.171 

1.156 

16.113 

21.54 

8.80 

3.967 

1.189 

16.383 

20,66 

9.26 

3.420 

1.284 

15.955 

18.86 

9.04 

2.165 

1.133 

15.562 

21.10 

9,26 

3.380 

1.153 

16.567 

22.64 

9.54 

3.855 

1.227 

17.557 

21.74 

9.58 



MEmm\ 

23.04 

9.06 

4.339 

1.237 

17.464 


t = tar outlier per the M.A.D. test, 
n = nicotine outlier per the M.A.D. test, 
p = puff count outlier per the M.A.D. test, 
x = associated data deleted per nicotine and/or tar outlier. 


AVERAGES 



TPM 

(mg/cigt) 

PUFF 

COUNT 

WATER 

(mg/cigt) 

! NICOTINE 

(mg/cigt) 

TAR 

(mg/cigt) 

Ave 1 

20.81 

9.09 



16.264 

S.D. 

1.19 

0.27 

■ 


0.719 

n 

20 

20 

20 

20 

20 
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